

321 
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Dresden-Klotzsche - Medingen - Ottendorf - Hermsdorf - Klotzsche 
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1 Regionalverkehr Dresden Fahrt-Nr 

195 

197 







Anmerkungen 




Nr 

Tz 

Tz 

K 

Verkehrsbeschränkungen 

[n8] 

[nS] 

[n8] 





05 aus Ri Dresden Gv 13/1 an 




2 


10.7 

2 

Dresden, Bahnhof Klotzsche (4) ab 








H aus Ri Dresden 7 an 




4 

5 

6 
7 

34.3 

34.3 

10.7 

10.7 

10.7 

10.7 

2 

1 

2 

1 

Dresden, Käthe-Kollwitz-Platz (3) 

Dresden, Industriepark Klotzsche 

Weixdorf, Ewald-Kluge-Straße 

Weixdorf, Mitte (Rathauspl) (1) 

★ z 0.00 

★ 0.02 

★ 0.03 

★ 0.04 

z 0.55 
0.57 
0.58 

0.59 

z 2.24 
2.26 

2.27 

2.28 

8 

9 

10 

11 

12 

34.3 

34.3 

34.3 

34.3 

34.3 

10.7 

10.7 

1 

0 

3 

2 

2 

Weixdorf, Alte Moritzburger Straße 

Weixdorf, Radeburger Landstraße 

Flufen, Weixdorfer Straße 

Medingen, Schule 

Medingen, Am Eichelberg 

★ 0.06 

★ 0.07 

★ 0.08 
★ 0.10 

★ 0.11 

1.01 

1.02 

1.03 

1.05 

1.06 

2.30 

2.31 

2.32 

2.34 

2.35 


[N8] in den Nächten von Fr zu Sa, von Sa zu So und vor Feiertagen 
zum Beispiel mit dem Nachtticket von 18.00 bis 6.00 Uhr im Verbund unterwegs 


13 

14 

15 

34.3 

34 

34 


2 

4 

3 

Medingen, Flauptstraße 

Ottendorf-Okrilla, Wachbergstr 

Ottendorf-Okr, Frankenfurt 

★ 0.13 

★ 0.14 

★ 0.15 

1.08 

1.09 

1.10 

2.37 

2.38 

2.39 

16 

34 


2 

Ottendorf-Okrilla, Rathaus 

★ 0.17 

1.12 

2.41 




17 

34.1 


2 

Ottendorf-Okr, Mitte (Radeburqer Str) 

★ 0.18 

1.13 

2.42 




18 

34.1 


1 

Ottendorf-Okr, Mitte (Dresdner Str) (2) 

★ 0.20 

1.15 

2.44 




19 

34 


1 

Ottendorf-Okrilla, Bf Süd (2) (B 97) 

★ 0.22 

1.17 

2.46 




20 

34.3 


1 

Hermsdorf, Bahnhof (2) 

★ 0.24 

1.19 

2.48 




21 

34.3 

10.7 

3 

Weixdorf, Bahnhof (Kirche) 

★ 0.27 

1.22 

2.51 




22 

34.3 

10.7 

2 

Weixdorf, Mitte (Rathauspl) (2) 

★ 0.29 

1.24 

2.53 




23 

34.3 

10.7 

2 

Weixdorf, Ewald-Kluge-Straße 

★ 0.30 

1.25 

2.54 




24 


10.7 

2 

Dresden, Industriepark Klotzsche 

★ 0.31 

1.26 

2.55 




25 


10.7 

1 

Dresden, Käthe-Kollwitz-Platz (2) 

★ 0.33 

1.28 

2.57 




13 


10.7 

1 

Dresden, Zur Neuen Brücke 

★ 0.34 

an 

an 




li 


EEB 

0 

Dresden, Bahnhof Klotzsche (4) an 








[n8] = nur in den Nächten von Freitag zu Sonnabend und von Sonnabend zu Sonntag und vor Feiertagen (nicht 24./25.12.) 
★ = nicht am 31.12. bzw. nachts vom 31.12. zum 01.01. 
z = Anschluss vom Stadtzentrum 


Sehr geehrte Fahrgäste, 

ab 1.1.2018 ist die Regionalbus Oberlausitz GmbH (RBO) Genehmigungsinhaber für diese Linie. 

Da sich die Fahrpläne nicht ändern, hat dieser Wechsel vom RVD zur RBO keinerlei Auswirkungen auf Ihre Fahrt - 
Sie bekommen nur einen neuen Ansprechpartner: 

Telefon RBO Leitstelle: 03591/491100 Internet: www.regiobus-bautzen.net 


1/1 gültig ab 11. Dezember 2016 * Datum 17/10/16 Uhrzeit 07:45:18 








